Wiktor Miarczyński 


architekt i budowniczy 


przeżywszy lat 61, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 8 stycznia 1936 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 21 przy ulicy Lubelskiej na miejsce wiecznego spoczynku 
do grobowca rodzinnego na cmentarzu rakowickim nastąpi w piątek dnia 10 b. m. o godz. 2 popol., 
na którysto smutny obrzęd stroskane córki i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 11 b. m. o godzinie 8'. rano w kościele OO. Kapucynów, 


rocrzesowy ONUFREGO FIUTA TESTEN 


w Krakowie, w. Grzegórzecka L. 7. — Tel. Nr. 141-05 i 102-48. 


